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1997 MASSACHUSETTS COMPLIANCE RESULTS 


KfafrtP 

F S >f 

faf fa 

fa far, 

{ ° y faL 
fa fa 

>-fa 

K*AV, 

i 


Brand Name _ 

Marlboro Long Size (Box) _ 

Marlboro King Size (SP) _ 

Marlboro King Sizet25/pack) 

Marlboro Menthol King Size (SP) _ 

Marlboro Menthol King Size (Box) _ 

Marlboro Medium King Size (SP) _ 

Marlboro Medium King Size (Box) _ 

Marlboro Lights King Size (SP) _ 

Marlboro Lights King Size (25/pack) 

Marlboro Lights King Size (Box) _ 

Marlboro Lights Menthol King Size (SP) 
Marlboro Lights Menthol King Size (Box) 

Marlboro 100 (SP) _ 

Marlboro 100 (Box) _ 

Marlboro Medium 100 (SP) _ 

Marlboro Medium 10Q (Box) _ 

Marlboro Lights 100 (SP) __ 

Marlboro Lights 100 (Box) _ 

Marlboro Lights Menthol 100 (SP) _ 

Marlboro Lights Menthol 100 (Box) _ 

* From 1997 Federal Trade Commission Report 
** From 1997 Philip Morris production audit testing 


FTC Nicotine* ma fsic. 

(mg/cigt.) mg/cigt. Puff/cigt 
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Ventilation 
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CDC Nic. 
(mg/cigt.) 
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